CZESŁAW HOROWITZ 


uczeń VIII, klasy gimnazyalnej, 


przeżywszy lat 18, zmarł po krótkich cierpieniach w dniu 6. sierpnia 1904 r. 


T, (> 2) = 


W nieutulonym żalu pogrążeni rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów 
zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w poniedziałek dnia 8-go sierpnia b. r. 
o godzinie l-ej po południu z domu żałoby przy ul. Mostowej (mostu podgórskiego) wprost 


na cmentarz izraelicki w Krakowie. 


